Regn . No. KERBIL / 2012/ 45073 

dated 5 - 9 - 2012 with RNI 


ക 


കേരള സർക്കാർ 
Government of Kerala 

2014 


Reg. No. KL /TV ( N )/ 634/ 2012-14 


GOVERN 


ക 


ക്കാർ. 


- 9ള സർക 
VMENT OF 


KERALA 


കേരള ഗസററ് 
KERALA GAZETTE 


ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


വാല്യം 3 


തിരുവനന്തപുരം, 

ചൊവ്വ 


2014 മാർച്ച് 25 
25th March 2014 

1189 മീനം 11. 
11th Meenam 1189 


നമ്പർ 


Vol . III 


| No. 1 12 


Thiruvananthapuram , 

Tuesday 


1936 ചൈതം 4 
4th Chaithra 1936 


PART III 


Stores Purchase 


Health Services Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


വിൽപ്പന നികുതിയും യഥാക്രമം 0210 /80/ 800 / 88 / 0040 / 102 /99 
എന്ന അക്കൗണ്ട് ഹെഡിൽ അടച്ച ചെലാൻ രസീതും 
ഹാജ രാ ക്കു ന്ന വർക്ക് മാത്രമേ ദർഘാസ് ഫോറം 
നൽകുകയുള്ളൂ. 


നമ്പർ എ5/ 171/ 2014. 


2014 ഫെബ്രുവരി 24. 


ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും നൽകിയ ടെണ്ടർ ഫോറം 
മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളൂ . ടെണ്ടർ കാല യ ള വിൽ 
ആവശ്യമായിവരുന്ന സാധനങ്ങളുടെ മതിപ്പുവില - 36,00 ,000 


ആണ്. 


- കൊല്ലം ജില്ലാ ആശു പ്രതിയിലേക്ക് 2014 ഏപ്രിൽ 1 
മുതൽ 2015 മാർച്ച് മാസം 31 വരെ ആവശ്യമായിവരുന്ന 
റീയേജന്റ്, കെമിക്കലുകൾ എന്നിവ നൽകുന്നതിന് താൽപര്യമുള്ള 
വ്യക്തികളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രത്യേകം 
സീലു വച്ച ടെണ്ട റു കൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളു ന്നു . 
ടെണ്ടറുകൾ 26 - 3- 2014 -ാം തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി വരെ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം വൈകിട്ട് 3. 30 - ന് ടെണ്ടർ 
നൽകിയ വ്യക്തി ക ളു ടെയോ പതി നി ധി ക ളു ടെ യോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
വിൽപ്പന 26 - 2 - 2014 മുതൽ ആരംഭിക്കു ന്നതും 25 - 3 - 2014 
ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് അവസാനിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 


ദർഘാസിനോ ടൊപ്പം - 100 - ന്റെ മുദ്രപത ത്തിൽ 
എഗ്രിമെന്റും നിയമാനുസൃതമായ സെക്യൂരിറ്റി തുകയുടെ 
ഡിമാന്റ് ഡാം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


ടെണ്ടർ ഫോറം വ്യക്ത മായി പൂരിപ്പിച്ച് വെട്ടിത്തിരു 
ത്തലുകൾ ഇല്ലാതെ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ നില വിലുള്ള വിലയിലും 
വിൽപ്പന നികു തി യിലും മാറ്റം വന്നാൽ ദർഘാസ് 
ഫോറ വില യായി അടച്ച തുകയുടെ ബാക്കി തുക അടച്ച് 
ചെലാൻ രസീത് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 


മതിപ്പുവില - " 36,00, 000. 


ദർ ഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില യായ 5, 400 - 
നിയമാനുസൃത വിൽപ്പന നികുതിയും പകർപ്പിന് 2,700 


2014 - 15 വർ ഷ ത്തേക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന റീയേജന്റ്/ 
കെമിക്കലുകളുടെ വിശദവിവരം ഓഫീസ് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ 
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Troponin (25 Cards kit) 


bonjogs2020157mš. o9010100308 0474 - 2742004 
നമ്പരിൽ വിളിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


30 


Widal Antigen kits ( Quick slide method ) 


Details of Items 


(1) 


(2) 


Required for RDC , DH lab , Blood Bank 


MICROBIOLOGY 


Sl . 
No. 


Name of Materials and 

Chemicals Expected 


31 
32 


( 1) 


1 XL -Glucose 
2 XL -Urea 
3 XL -Creatinine 
4 XL - Cholestrol 


5 


XL - Bilirubin total 


35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 


44 


6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 


XL - Bilirubin direct 
XL -SGOT 
XL -SGPT 
XL - Alkaline Phosphate 
XL - Albumine 
XL - Total Protien 
XL- Triglyceride 
XL - HDL (Direct) 
XL -LDL (Direct) 
XL -Uric Acid 
XL - Amylase 
XL -Norm 
XL - Path 
XL -Multical 


Nutrient Agar (Himedia ) 
Mac Agar ( Himedia) 
Triple sugar iron agar (Himedia ) 
Simmon Citrate agar (Himedia) 
Mannitol Motility agar (Himedia ) 
Kovacs indole reagent (Himedia ) 
Muller hinton agar ( Himedia) 
Urease agar 
SDA agar ( Himedia) 
BHI agar 
Blood culture bottle 
Plastic bottles (Non sterile ) 30ML 
Sterile Cotton swab (Cotton swab in 
Plastic test tube with cap and steriled ) 
Gram stain kits (Himedia ) 
Tetramethyl Parapheneline diamine 
Dihydrochloride 
SENSITIVITY DISCS (HIMEDIA ) 
Piperacillin 
Ceftracilline 
Cefuroxime 
Cloxacilin 
Gentamycin 

Tobramycin 
Netilmycin 
Piperacillin / Taxobactum 
Sullbactum /Cefaperazone 
Ofloxacin 
Ciprofloxacin 
Cotrimaxole 
Nitrofuration 
Nalidixic acid 
Erythromycin 
Cefotaxime 
Norfloxacin 


46 
47 
48 


50 


XL - Wash 


TFT REAGENT 


53 
54 


21 
22 
2 


m 


56 
57 


Total T3 Reagent for Immulite 10000 System 
Total T4 Reagent for Immulite 10000 System 
Total TSH Reagent for Immulite 10000 System 
Substrate and was additional of each kits 
SEROLOGY 
HBsAg lateral flow card tests 
RA latex kits (50 tests per kits ) 
ASO latex kits (50 tests per kits ) 
CRP latex kits (50 tests per kits ) 


24 
25 
26 
27 


59 
60 
61 
62 


28 


VDRL kits (RPR ) 


102 


63 
64 
65 
(1) 


Amoxyclave 
Ceftazidime 
Imipenem 

(2) 


Test tube Rack (50 hole /13 diameter/ 
cler plastic ) 
Hydrogen peroxide 

(2 ) 


103 


( 1) 


66 
67 


69 


70 


71 


73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 


Cephalexin 
Vancomycin 
Pregnancy Card ( Anti HCG ) 
Lymphochek Immuno Assay Plus control 
(level-2 ) 
Bio Rad quality control serum -level-2 
Parafin oil heavy heavy 
EDTA ( Di Potassium salt) 
Con: Sulphuric Acid 
Con : Hydrochloric Acid 
Fouc H Reageent (125ml) 
Leishman stain (Prepared ) 
10 % Barium Chloride Solution (500ml) 
Benedicts reagent qualitative 
Trisodium Citrate Crystals 
Drabkings reagent 
Distilled water 
Sodium hypochlorite solution 
Ammonia solution 
Ammonium sulphate 
Acetone 
Microtip yellow 
Micro tips blue 
Glove 6 ” 
Glove 7” 
Cover glass 18X18 mm 
Rubber teats 
Needle 21 SWG 
Syringe 5 ml. 
Test tube 12X100 mm 
Test tube 15X125 mm 
Test tube (12X75 mm ) 
Tissue paper 
Whatmen filter paper 
Sahli Haemoglobin Pipette 
ESR Disposable pipette 
Tube for ESR Disposable pipette 


104 Lancet 
105 Digital Timer 
106 Price Stricker larger size 
107 Blood collection tube with edta 
108 PP Container for shar needles/Glass 

Agappe company 
109 Agappe norm 
110 Multi calibrator 
111 Glucose reagent 
112 Urea Reagent 
113 Creatinine reagent 
114 Chlostrol reagent 
115 SGOT" 
116 SGPT 
117 Alkaline Phosphate 
118 Total protein 
119 Albumin 
120 Uric Acid 
121 Trigiycerides 
122 LDL 
123 HDL 
124 Acid wash 
125 Alkali wash 
126 Diluent 
127 Rinze 
128 Lyze 
129 Probe Cleaner 
130 E .Z . Cleaner 
131 Serum Bilirubin ( Total) Reagent 
132 Serum Bilirubin (Direct) Reagent 
133 Quality Control 
134 EDTA powder 
135 N /10HCL 
136 Sodium Nitropusside crystals (100 grms) 
137 Fouchet Reagent 
138 Sulphur power 
139 3.8 % Tri sodium Cirtate Solution 


88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 


98 
99 
100 
101 
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140 
141 
142 


180 
181 


Micro tip yellow 
Micro tip blue 


Leishman Stain (Prepared ) 
10 % Barium Chloride Solution 
20 % Sulphposalisilic Acid ( prepared ) 

(2) 


(1) 


( 2 ) 


143 Microslides ( 1x50 ) 
144 Ammoniac solution 
145 Gloves 7 size 
146 Gloves 6 .5 size 
147 Gloves 6 size 
148 Cover glass 
149 Test tube 12x100 mm with rim 
150 Test tube 12x100 mm with out rim 
151 Test tube 12x75 mm 
152 Test tube 15x125 mm 
153 Cotton 
154 Tissue Paper 
155 Sahil s Haemoglobin Pipette 
156 ESR Stand for ESR Disposable pipette 
157 Sterile Urine Container (disposable, 30 ml) 
158 Test tube rack (Stainless steel) 
159 Micropipette stand 
160 Needle distroyer 
161 Test tube washing brush (Large & Small ) 
162 Glass marking pencil (Black & Red ) 
163 Measuring Cylinder (500ml Capacity ) 
164 Measuring Cylinder (250ml Capacity ) 
165 Measuring Cylinder ( 100ml Capacity ) 
166 Breaker 250 ml capacity 
167 Breaker 100 ml capacity 
168 Breaker 50 ml capacity 
169 Syringe 2ml 
170 Syringe 5ml 
171 Acetone Strip 
172 Pasturs pipette 
173 Price list sticker ( small size ) 
174 Slide box (Plastic ) 
175 Digital Colorimeter ( 1 ml cuvette ) 
176 Glass funnel 
177 Spirit 
178 Mask 
179 Drabkins eagent for HB with std . 


182 Disposible Needle (22 ) 
183 Xyiene 
184 Tourniquet 
185 Hot plate (Heater) 
186 Leishman Stain Powder 
187 Haemoglobin meter 
188 Haemocytometer 
189 Digital Electronic Balance (Capacity 300 gm ) 
190 Glacial Acetic Acid 
191 Methelene Blue 
192 Spirit lamp 
193 Chikkungunia kit (card ) 
194 Dengue kit 
195 Leptospira kit 
196 Ultra pure deionised water 
197 Capillary tube 
198 WBC Diluting fluid 
199 Platelet dilating fluid 
200 Thermometer 
201 Washbottle (Small size) 
202 Plastic tray 
203 Steel tray 
204 Stop watch 
205 Centrifuge carbon brush 
206 Rubber gloves 
207 Bio -diet (detergent for washing glass wares) 
208 Liquid soap 
209 Room Thermometer 
210 Thermal paer (Printed paper) 
211 1 ml cuvette for colorimeter 
212 CPDA bag double 350ml 
213 CPDA bag triple 350ml with sago 
214 Blood administration set 
215 Liss . coamb s microtyping card 
216 Anti H lectin 
217 HIV elisa kit 96 tests 
218 HBSAG -elisa kit 
219 HCV elisa kit 
220 HIV rapid test 
221 HCV rapid test 
222 Malaria antigen detection test 
223 Rubber gloves 6.5,7,7.5 
224 Surgical spirit 400ml 
225 Blood Collection tube plain 
226 Foli s haemoglobinometer 


( 397) 


ജില്ലാ ആശുപത്രി, 
Odvelo. 


mulološ. 


